WikipediA 

Kiwelisi 


Kiwelisi (kwa lugha hiyo: Cymraeg; kwa Kiingereza "Welsh") 
ni kati ya lugha ya Kiselti ya nchi ya Welisi jirani na Uingereza 
kwenye kisiwa cha Britania. 

Idadi ya wasemaji hukadiriwa kuwa kati ya watu 500,000 na 
750,000. 

Leo hi ndiyo lugha ya Kiselti yenye wasemaji wengi. Katika 
Welisi ni lugha rasmi pamoja na Kiingereza. 

Kiwelisi kimejulikana kwa kuwa na majina marefu sana, kwa 
mfano 

Llanfairpwllgwyngyllgogerychwymdrobwllllantysiliogogogoch 
(sautiya jina hili lasikika hapa (http://www.llanfairpwllgwyngyl 

lgogerychwyrndrobwlinantysiliogogogoch.co.uk/soundfiles/llan 

dad4.wav)) ambalo ni jina la kituo cha reli kwenye kisiwa cha 
Anglesey. 



Ramani yaonyesha asilimia ya wasemaji 
wa Kiwelisi kati ya wakazi wa Welisi 



Makala hii kuhusu mambo ya lugha bado ni mbegu. 

Je, unajua kitu kuhusu Kiwelisi kama historia yake, uenezi au 
maendeleo yake? 

Labda unaona habari katika Wikipedia ya Kiingereza au lugha 
nyingine zinazofaa kutafsiriwa? 

Basi unaweza kuisaidia Wikipedia kwa kuihariri na kuongeza 
habari (https://sw.wikipedia.org/w/index.php?stub&title=Kiwelisi 

&action=edit). 
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Ramani inayonyesha lugha 
za Kiselti zinapotumika hadi 
leo au zilipotumika katika 
karne za mwisho: 

] Ireland (Kieire) 

_ Scotland (Kiskoti) 

Isle of Man (Kimanksi) 

]] Wales (Kiwelisi) 

Cornwall (Kikornishi) 

_ Brittany (Kibretoni) 


Rudishwa kutoka "https://sw.wikipedia.Org/w/index. php?title=Kiwelisi&oldid=1087958" 


Ukurasa huu umebadilishwa kwa mara ya mwisho tarehe 5 Oktoba 2019, saa 10:56. 

Maandishi yanapatikana chini ya leseni ya Creative Commons Attribution-ShareAlike License; matakwa mengine 
yanaweza kutakiwa. Tazama maelezo zaidi ya Matakwa ya Utumiaji. 








